CAMPEONATO ARGENTINO - 2021 


2º FASE - 12º RODADA 


0-8 


Newell's Old Boys 


20/08/2021 às 15:45 
A Fernando Espinozo 


O estádio Ciudad de tanis - Néstor Diz Pérez (tanús) 


«3 Nicolás Castro 
“& Nicolás Castro 
J.Lópeziã 
* Julián Fernández 
% alan Aguerre 
Alexandro Bernabéi 
% Ivicolás Castro 
% Mariano Bittolo 


Db Gabriel Compagnucci 


Ls Estatísticas 


Posse de bola (%) 
Total de passes 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 
Escanteios 


Faltas cometidas 


dB Escalações 
Lanús 


15. Lucas Acosta 
3, Guillermo Burdisso 
6. Diego Braghieri 
25, Alexandro Bernabéi 
35. B. Aguirre 
47. Lautaro Acosta (o) 
19.). Morel 
4 27. Emiliano Gonzalez 
4 34, Facundo Pérez 
9. José Sand 
42.) López 


Banco de Reservas 


17. Lautaro Morales 
22, Matias Pérez 
24, Nicolás Morgantini 
29, Nicolas Thaller 
f.11. Matías Esquivel 
13.) Aude 
1 20. Victor Malcorra 
21. Franco Orozco 
38. Agustín Javier Rodríguez 
48. D Gonz: 
1.10. Pedro de la Vega 


Newell's Old Boys 
39 


284 


Newell's Old Boys 


1. Alan Aguerre & 
2. Cristian Lema 
19.Z. Mansilla 
27. Gabriel Compagnucai & 
28. Mariano Bittolo & 
13. Juan Sforza 
4 20. Julián Fernández & 
4 26.R Sordo 
4 33. Maximiliano Comba 
4 36. Nicolás Castro 6 & & 
32. Ignacio Scocco (c) 


12. Ramiro Macagno 
6. Joseph Canale 
fanuel Capasso 
50. Patricio Andrés Acevedo 
5. Fernando Belluschi 
1 31. Jerónimo Cacciabue 
38. Franco Negri 
147. Guillermo Balz 
ts. Jonathan Cristaldo 
11. Maxi Rodríguez 
T7.Justo Giani 
24, Juan Garro 





